Valseado ou 6/8 (Seis por Oito) 


Prof. Rossini Xavier 
Violão Popular - MUSIXE 


O ritmo no qual nos referimos como valseado ou apenas levada em 6 por 8 (que 
também é o número de compasso), é ritmado no violão com toques com todos 


os dedos (ou paleta) para cima e para baixo constantemente (ver vídeo). 
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Essa levada é lembrada em diversos gêneros musicais como: MPB, Sertanejo, 
Música Católica e Gospel. 


Sugestões: 


Dona (Roupa Nova) 

Sapato Velho (Roupa Nova) 

Espanhola (Sá e Guarabira) 

Velha Infância (Tribalistas) 

Minha Serenata (João Mineiro e Marciano) 
Te amarei (Católica) 


Um coração para amar (Pe Zezinho) 


